Albrecht 


Kommunikationstechnik aus Norddeutschland 


Erklärung über die Konformität mit dem Baumuster 
Hiermit wird erklärt, daß das Mehrbandempfangsgerät 
AE 100T 


alle für das Produkt relevanten technischen Vorschriften im 
Anwendungsbereich der Richtlinien 73/23/EWG, und 89/336/EWG des Rates 
erfüllten: 


EN 55013 Juni 1990, 
Amendment EN 55013 1993, 
EN 55020 Dezember 1994 


Für die Konformitätserklärung wurden die folgenden Unterlagen 
hinzugezogen: 


Prüfbericht TÜV Product Service UK 
Zertifikatnummer EMS BT604166/1 
vom 14.5.1998 


Lütjensee, den 30.6.1998 


(Unterschrift) 


Wolfgang Schnorrenberg 


(Name in Druckschrift) 


Albrecht Electronic GmbH - Dovenkamp 11 - 22952 Lütjensee - www.albrecht-online.de 


